USER PRICE 



MANUFACTURED BY JOHN C. VIRDEN CO., CLEVELAND 3, OHIO CATALOG NUMBER V-64 


GENERAL TERMS AND INFORMATION 

1. All fixtures are union made and carry the I.B.E.W. (A.F.L.) label. 

2. Fixtures are approved and carry the label of Underwriters Laboratories, Inc. 

3. Prices subject to change without notice. Merchandise returned to us without authorization will not be 
accepted. 
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V-317 

58 

$ 2.75 

V-1186 

19 

$33.92 

V-1721 

21 

$18.94 

V-3135 

56 

$ 5.95 

V-400 

58 

1.89 

V-1190 

31 

16.94 

V-1730 

19 

18.94 

V-3165 

55 

5.95 

V-408 

69 

7.95 

V-1195 

31 

21.93 

V-1731 

21 

14.94 

V-3166 

55 

8.95 

V-409 

69 

6.55 

V-1198 

29 

27.93 

V-1734 

19 

18.94 

V-3167 

55 

11.94 

V-512 

56 

3.24 

V-1226 

27 

34.92 

V-1735 

20 

39.92 

V-3170 

57 

3.24 

V-609 

45 

6.55 

V-1306 

5 

64.89 

V-1736 

18 

46.91 

V-3185 

56 

8.44 

V-611 

45 

8.55 

V-1316 

5 

94.91 

V-1741 

20 

11.94 

V-3214 

56 

6.95 

V-613 

45 

11.43 

V-1385 

9 

79.92 

V-1742 

18 

14.94 

V-3216 

57 

8.95 

V-614 

56 

5.44 

V-1392 

8 

34.92 

V-1751 

20 

12.94 

V- 3224 

54 

6.95 

V-625 

45 

14.94 

V-1394 

8 

49.91 

V-1761 

20 

34.92 

V-3226 

54 

8.77 

V-672 

69 

8.95 

V-1396 

8 

64.89 

V-1764 

7 

44.91 

V-3230 

54 

8.95 

V-673 

69 

8.95 

V-1425 

15 

84.92 

V-1765 

6. 

84.92 

V- 3236 

57 

10.94 

V-674 

69 

8.95 

V-1455 

13 

64.89 

V-1767 

6 

25.97 

V-3239 

57 

12.94 

V-706 

45 

3.44 

V-1464 

27 

29.93 

V-1769 

6 

30.41 

V-3244 

57 

9.44 

V-708 

45 

4.77 

V-1540 

24 

24.93 

V-1770 

23 

42.91 

V-3247 

55 

24.93 

V-710 

45 

6.22 

V-1545 

21 

99.79 

V-1772 

23 

44.91 

V-3250 

57 

6.95 

V-714 

54 

4.95 

V-1550 

24 

19.94 

V-1773 

23 

53.17 

V-3253 

56 

4.46 

V-808 

58 

7.95 

V-1551 

24 

19.94 

V-1774 

23 

39.85 

V-3255 

55 

8.50 

V-810 

58 

9.95 

V-1553 

24 

17.94 

V-1776 

22 

42.91 

V-3258 

54 

9.95 

V-872 

61 

27.93 

V-1609 

4 

49.91 

V-1777 

22 

42.91 

V-3260 

54 

10.94 

V-873 

61 

27.93 

V-1613 

4 

84.87 

V-1778 

22 

39.92 

V-3263 

54 

13.94 

V-874 

60 

15.94 

V-1615 

56 

6.95 

V-1781 

20 

29.93 

V-3265 

56 

12.94 

V-970 

69 

12.94 

V-1618 

2 

118.77 

V-1785 

19 

28.93 

V-3268 

54 

16.94 

V-971 

69 

12.94 

V-1619 

2 

118.77 

V-1786 

19 

28.93 

V-3270 

56 

13.94 

V-975 

68 

14.94 

V-1621 

3 

30.41 

V-1793 

10 

54.83 

V-3271 

55 

13.94 

V-976 

68 

14.94 

V-1622 

3 

30.41 

V-1795 

11 

69.82 

V-3276 

55 

13.94 

V-1015 

9 

26.93 

V-1624 

3 

37.07 

V-1797 

34 

11.94 

V-3515 

57 

8.95 

V-1102 

24 

25.93 

V-1625 

3 

37.07 

V-1798 

34 

11.94 

V-3517 

57 

10.94 

V-1113 

29 

23.49 

V-1627 

3 

43.73 

V-1799 

34 

10.94 

V-3719 

57 

12.94 

V-1118 

24 

25.93 

V-1628 

3 

43.73 

V-1835 

30 

14.94 

V-3819 

57 

15.94 

V-1119 

24 

24.93 

V-1631 

7 

34.97 

V-1860 

12 

59.90 

V-4002 

44 

15.94 

V-1120 

25 

17.94 

V-1634 

7 

41.63 

V-1861 

16 

69.93 

V-4017 

9 

49.91 

V-1124 

25 

44.91 

V-1636 

7 

109.89 

V-1885 

14 

27.93 

V-4018 

43 

16.94 

V-1127 

25 

49.91 

V-1638 

14 

13.94 

V-1930 

31 

16.94 

V-4019 

43 

15.94 

V-1134 

25 

29.93 

V-1647 

22 

44.91 

V-1935....... 

30 

21.93 

V-4034 

42 

18.94 

V-1136 

26 

19.94 

V-1649 

5 

37.92 

V-1940 

31 

19.94 

V-4047 

..42 

29.93 

V-1144 

26 

39.92 

V-1672 

24 

29.93 

V-1958 

25 

39.92 

V-4058 

41 

32.92 

V-1147 

27 

39.92 

V-1673 

24 

34.92 

V-1961 

33 

39.92 

V-4085 

19 

15.94 

V-1152 

27 

29.93 

V-1675 

30 

17.94 

V-1963 

32 

44.91 

V-4086 

19 

15.94 

V-1155 

28 

49.91 

V-1678 

23 

24.93 

V-1964 

34 

17.94 

V-4100 

44 

4.95 

V-1156 

28 

49.91 

V-1688 

34 

6.95 

V-1965 

32 

28.93 

V-4101 

44 

4.95 

V-1161 

26 

31.92 

V-1689 

34 

7.95 

V-1967 

32 

36.63 

V-4102 

44 

4.95 

V-1163 

28 

37.92 

V-1691 

34 

7.95 

V-1969 

33 

24.93 

V-4110 

44 

6.75 

V-1165 

31 

14.94 

V-1692 

34 

9.95 

V-1976 

31 

24.93 

V-4111 

44 

6.76 

V-1168 

4 

42.91 

V-1693 

34 

12.94 

V-2133 

17 

44.91 

V-4112 

44 

6.75 

V-1171 

29 

39.92 

V-1694 

34 

14.94 

V-2135 

17 

74.77 

V-4120 

44 

11.50 

V-1176 

29 

44.91 

V-1701 

20 

7.95 

V-2808 

58 

10.46 

V-4121 

44 

11.50 

V-1181 

25 

24.93 

V-1702 

18 

9.95 

V-2870 

12 

22.93 

V-4122 

44 

11.50 

V-1182 

25 

24.93 

V-1710 

29 

39.92 

V-2871 

16 

29.93 

V-4255 

43 

24.93 

V-1185 

19 

33.92 

V-1712 

29 

49.91 

V-3118 

54 

11.94 

V-4261 

43 

29.93 


Form No. 245V 
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V-4290 

44 

$12.94 

V-6131 

7 

$32.92 

V-6622 

53 

$ 5.88 

V-7775. . 

69 

$12.94 

V-4293 

44 

11.94 

V-6133 

17 

28.93 

V- 6625 

53 

8.44 

V-7815.. 

60 

14.94 

V-4310 

45 

4.51 

V-6145 

21 

28.93 

V-6626 

53 

8.95 

V-7830.. 

67 

8.95 

V-4312 

45 

4.51 

V-6150 

6 

15.94 

V-6627 

53 

9.44 

V-7840. . 

60 

14.94 

V-4320 

45 

6.95 

V-6155 

13 & 50 

14.94 

V-6816 

53 

7.59 

V-7845.. 

61 

31.92 

V-4322 

45 

6.95 

V-6157 

13 & 50 

29.93 

V-6817 

53 

10.46 

V-7850. . 

61 

39.92 

V-4340 

44 

8.44 

V-6160 

49 

25.93 

V-6821 

53 

8.95 

V- 7853.. 

65 

17.94 

V-4341 

44 

8.44 

V-6165 

49 

34.92 

V-6822 

53 

11.94 

V-7863. . 

65 

21.93 

V-4342 

44 

8.44 

V-6185 

9 

27.93 

V-6860 

12 

10.46 

V- 7873.. 

60 

15.94 

V-4350 

44 

12.94 

V-6200 

59 

7.22 

V-6861 

16 

11.94 

V-7875.. 

61 

49.91 

V-4351 

44 

12.94 

V-6201 

59 

7.22 

V-6881 

14 

5.95 

V-7876. . 

61 

49.91 

V-4352 

....... 44 

12.94 

V-6202 

59 

7.22 

V-6900 

15 

24.93 

V-7882.. 

67 

5.75 

V-4360 

44 

15.94 

V-6210 

59 

5.95 

V-6901 

15 

26.93 

V-7896. . 

60 

16.94 

V-4460 

43 

15.94 

V-6212 

59 

5.95 

V-6905 

15 

38.87 

V-7898.. 

60 

10.94 

V-4465 

43 

21.93 

V-6220 

59 

6.95 

V-6906 

15 

39.92 

V-7900.. 

60 

12.43 

V-4480 

43 

12.94 

V-6221 

59 

6.95 

V-6910 

51 

1.00 

V-7901.. 

60 

12.94 

V-4485 

43 

16.94 

V-6222 

59 

6.95 

V-6924 

51 

21.65 

V-7902.. 

60 

12.94 

V-4550 

44 

12.94 

V-6225 

59 

7.59 

V-6925 

51 

22.76 

V-7907.. 

60 

13.94 

V-4551 

44 

12.94 

V-6226 

59 

7.59 

V-6934 

51 

32.19 

V-7908.. 

60 

3.95 

V-4553 

44 

10.94 

V-6230 

59 

7.44 

V-6935 

51 

33.30 

V-7910.. 

67 

9.95 

V-4600 

42 

12.94 

V-6231 

59 

7.44 

V-6940 

51 

23.31 

V-7921.. 

60 

14.94 

V-4610 

42 

15.50 

V-6232 

59 

7.44 

V-6941 

51 

24.42 

V-7923.. 

60 

16.94 

V-4620 

42 

17.94 

V- 6235 

59 

7.59 

V-6944 

51 

28.86 

V-7930.. 

67 

10.94 

V-4640 

42 

11.43 

V-6236 

59 

7.59 

V-6945 

51 

29.97 

V-7951.. 

66 

3.95 

V-4650 

42 

14.94 

V-6250 

59 

12.45 

V-6952 

41 

11.50 

V-7952.. 

66 

6.44 

V-4660 

42 

16.94 

V-6251 

59 

12.45 

V-6953 

41 

14.94 

V-7960.. 

67 

9.95 

V-4672 

58 

12.94 

V- 6252 

59 

12.45 

V-6960 

53 

.44 

V-7961 . . 

67 

9.95 

V-4673 

58 

14.94 

V-6255 

59 

13.94 

V- 6962 

53 

10.46 

V-7982.. 

67 

7.59 

V-4676 

41 

15.94 

V-6256 

59 

13.94 

V-6%3 

53 

12.94 

V-8752.. 

38 

27.93 

V-4682 

40 

19.94 

V-6260 

59 

12.94 

V-6964 

53 

13.94 

V- 8852.. 

38 

39.92 

V-4694 

40 

44.91 

V-6261 

59 

12.94 

V-6971 

53 

2.44 

V-9190.. 

34 

2.78 

V-4706 

40 

89.91 

V-6262 

59 

12.94 

V- 6972 

53 

2.95 

V-9191- 

34 

.22 

V-4714 

40 

104.90 

V-6273 

59 

1.64 

V- 6973 

53 

3.95 

V-9192 . . 

34 

4.33 

V-4724 

41 

29.42 

V-6274 

59 

2.24 

V-6974 

53 

4.95 

V-9193.. 

34 

1.67 

V-4728 

41 

54.95 

V-6320 

52 

5.44 

V-6981 

53 

3.44 

V-9610.. 

34 

2.66 

V-4742 

41 

31.64 

V-6322 

52 

5.95 

V-6982 

53 

3.95 

V-9612 . . 

34 

3.33 

V-4744 

41 

46.07 

V-6421 

52 

7.95 

V-7010 

64 

17.94 

V-9613.. 

34 

4.77 

V-4748 

41 

88.69 

V-6422 

52 

8.44 

V-7047 

68 

5.75 

V-9614.. 

34 

5.55 

V-4933 

45 

9.32 

V-6441 

52 

11.94 

V-7107 

66 

9.95 




V-4935 

45 

8.44 

V-6442 

52 

12.43 

V-7110 

66 

4.95 

VIRDEN SQUARE and RECTANGULAR 

V-4943 

45 

12.43 

V-6445 

51 

14.94 

V-7114 

69 

12.94 


RECESSED BOXES 


V-4945 

45 

11.54 

V-6446 

51 

14.94 

V-7120 

63 

23.93 




V-4946 

45 

12.94 

V-6455 

52 

7.44 

V-7121 

63 

23.93 

V-13 .... 

36 

3.33 

V-4953 

45 

14.94 

V-6456 

52 

8.44 

V-7125 

64 

29.93 

V-23 .... 

36 

5.75 

V-4955 

45 

14.50 

V-6457 

52 

7.95 

V-7126 

64 

29.93 

V-30 .... 

36 

3.55 

V-4963 

45 

20.54 

V-6461 

52 

18.94 

V-7130 

65 

27.93 

V-31 .... 

36 

3.55 

V-4965 

45 

19.76 

V-6462 

52 

19.43 

V-7131 

65 

27.93 

V-32 . . . . 

36 

3.55 

V-4970 

45 

12.94 

V-6530 

48 

14.45 

V-7135 

62 

29.93 

V-33 .... 

36 

3.55 

V-5000 

59 

8.95 

V-6531 

48 

14.94 

V-7140 

63 

27.93 

V-34 .... 

36 

2.55 

V-5002 

59 

8.95 

V-6535 

48 

16.94 

V-7145 

62 

34.92 

V-35 .... 

36 

9.44 

V-5038 

14 

12.94 

V-6536 

48 

17.94 

V-7150 

63 

39.92 

V-36 .... 

36 

1.00 

V-5045 

58 

2.95 

V-6540 

48 

21.93 

V-7155 

65 

27.93 

V-37 .... 

36 

3.22 

V-5055 

6 

8.95 

V-6541 

48 

19.94 

V-7160 

64 

34.92 

V-38 .... 

36 

2.22 

V-5060 

58 

6.95 

V-6545 

48 

19.94 

V-7165 


3.95 

V- 39 .... 

36 

3.66 

V-5065 

58 

11.94 

V-6546 

48 

19.94 

V-7166 


3.95 

V-14 . . . . 

37 

4.66 

V-5091 

10 

15.94 

V-6550 

50 

8.77 

V-7167 


3.44 

V-24 . . . . 

37 

6.77 

V-5106 

5 

15.94 

V-6551 

50 

8.77 

V-7170 

62 

29.93 

V-40 .... 

37 

4.11 

V-5121 

3 

19.94 

V-6555 

51 

9.95 

V-7171 

62 

27.93 

V-41 . . . . 

37 

4.11 

V-5122 

3 

19.94 

V-6556 

51 

9.95 

V-7175 

62 

25.93 

V-42 .... 

37 

4.11 

V-5145 

21 

16.94 

V-6563 

49 

18.94 

V-7176 

62 

24.93 

V-43 .... 

37 

4.11 

V-5155 

13 

16.94 

V-6566 

49 

18.94 

V-7353 

67 

7.59 

V-44 .... 

37 

3.33 

V-5192 

8 

32.92 

V-6572 

49 

17.94 

V-7410 

64 

15.94 

V-45 .... 

37 

13.21 

V-5350 

58 

6.75 

V-6576 

51 

17.94 

V-7430 

68 

4.95 

V-46 .... 

37 

1.44 

V-5675 

58 

9.95 

V-6580 

52 

5.95 

V-7431 

68 

4.40 

V-47 . . . . 

37 

3.89 

V-5860 

12 

9.95 

V-6590 

50 

23.49 

V-7435 

68 

6.95 

V-48 .... 

37 

2.89 

V-5890 

14 

6.95 

V-6591 

50 

23.93 

V-7436 

68 

6.44 

V-49 .... 

37 

4.33 

V-6021 

3 

27.93 

V-6595 

50 

32.37 

V-7450 

63 

39.92 

V-15 .... 

37 

7.22 

V-6022 

3 

27.93 

V-6596 

50 

32.92 

V-7455 

68 

23.93 

V- 25 .... 

37 

8.95 

V-6080 

10 

12.94 

V-6609 

52 

2.75 

V-7600 

66 

17.94 

V-50 .... 

37 

5.55 

V-6106 

5 

15.50 

V-6610 

52 

2.95 

V-7605 

66 

13.94 

V-51 .... 

37 

5.55 

V-6118 

2 

22.93 

V-6611 

52 

3.44 

V-7606 

66 

11.94 

V-52 .... 

37 

5.55 

V-6X19 

2 

22.93 

V-6620 

53 

4.95 

V-7615 

66 

5.95 

V-53 .... 

37 

5.55 

V-6125 

15 

16.94 

V-6621 

53 

5.44 

V-7773 

69 

12.94 

V-54 .... 

37 

4.44 


2 Prices quoted do not include lamps Form No. 245V 
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V-55 

37 

$18.43 

VIRDEN RECESSED HI-HATS 

V-151 

39 

$ 4.44 

V-8880 

47 

$54.95 

V-56 

37 

2.44 

SP-8000 

38 $ 

3.89 

V-152 

39 

4.11 

V-8885 

47 

83.81 

V-57 

37 

4.77 

SP-8005 

38 

5.22 

V-155 

39 

4.44 

V-8878 

47 

3.89 

V-58 

37 

3.89 

SP-8010 

38 

4.22 

V-156 

39 

4.44 

V-8879 

47 

7.22 

V-59 

37 

5.33 

SP-8015 

38 

5.33 

V-157 

39 

4.11 

V-8900 

47 

7.44 




SP-8020 

38 

5.55 

V-160 

39 

3.77 

V-8901 

47 

13.94 

V-16 

37 

4.11 

SP-8025 

38 

5.44 

V-161 

39 

3.77 

F-542 

47 

.78 

V-26 

37 

6.33 

SP-8030 

38 

8.77 

V-162 

39 

3.44 

F-543 

47 

3.33 

V-60 

37 

4.11 

V-7 

39 

4.55 

V-165 

39 

3.33 

F-544 

47 

.11 

V-61 

37 

4.11 

V-8 

39 

6.95 

V-166 

39 

3.33 

F-545 

47 

2.44 

V-62 

37 

4.11 

V-120 

39 

3.53 

V-167 

39 

3.00 

F-546 

47 

.33 

V-63 

37 

4.11 

V-121 

39 

3.53 

V-170 

39 

7.44 

F-547 

47 

.22 

V-64 

37 

3.33 

V-122 

39 

3.22 

V-175 

39 

3.33 

F-548 

47 

.44 

V- 66 

37 

1.67 

V-125 

39 

3.55 

V-180 

39 

10.43 

F-574 

.. 47 

.44 

V-68 

37 

3.33 

V-126 

39 

3.55 

V-181 

39 

10.43 

F-580 

47 

.11 




V-127 

39 

3.22 

V-182 

39 

9.95 

F-580-1 

47 

.11 

V-27 

37 

12.21 

V-130 

39 

2.22 

V-185 

39 

12.94 

V-8888 

47 

1.44 

V-50 

37 

5.55 

V-131 

39 

2.22 

V-186 

39 

12.94 

V-51 

37 

5.55 

V-132 

39 

2.00 

V-187 

39 

12.43 

LD-9133 

46 

8.21 

V-52 

37 

5.55 

V-135 

39 

5.95 

V-190 

39 

5.26 

LD-9145 

46 

8.21 

V-53 

37 

5.55 

V-136 

39 

5.95 

V-191 

39 

5.26 

LD-9146 

46 

13.99 

V-54 

37 

4.44 

V-137 

39 

5.75 

V-192 

39 

4.95 

LD-9151 

46 

16.10 

V-55 

37 

18.43 

V-140 

39 

2.22 

V-195 

39 

9.95 

LD-9153 

46 

17.65 

V-56 

37 

2.44 

V-141 

39 

2.22 

V-196 

39 

9.95 

LD-9362 

46 

13.88 

V-57 

37 

4.77 

V-142 

39 

2.00 

V-197 

39 

9.44 

LD-9160 

46 

77.03 

V-58 

37 

3.89 

V-145 

39 

5.75 

V-91 

39 

.67 

LD-9161 

46 

85.47 

V-59 

37 

5.33 

V-146 

V-147 

39 

39 

5.75 

5.44 

VIRDEN LUMINOUS CEILINGS 

LD-9162 

LD-9163 

46 

46 

97.01 

69.93 

V-91 

37 

.67 

V-150 

39 

4.44 

V-8875 

47 

25.53 

LD-9165 

46 

15.98 


REPLACEMENT GLASS 


FIXTURE 

NUMBER 

GLASS 

NUMBER 

USER 

PRICE 

FIXTURE GLASS 

NUM8ER NUMBER 

USER 

PRICE 

FIXTURE GLASS 

NUMBER NUMBER 

USER 

PRICE 

FIXTURE 

NUMBER 

GLASS 

1 NUMBER 

USER 

PRICE 

V- 317 

G-299 

..$ 1.33 

V-1120 

G-301 

...$ .56 

V-1385 

G-821 

..$ 2.44 

V-1636 

G-856 Shade . . . . 

...$ 6.88 

V-408 

G-4 

.. 1.33 

V-1124 

G-858 Bowl 

... 4.44 

V- 1392 

G-804 

.. 5.11 

V-1636 

G-857 Body 

... 5.66 

V-409 

G-4 

1.33 

V-1124 

G-859-6 Panel . . 

... 2.22 

V-1394 

G-804-1 

5.11 

V-1638 

G-697 Panel 

... 1.78 

V-51 2 

G-74-FC 

,. 2.00 

V-1127 

G-858 Bowl 

... 4.44 

V-1396 

G-803 

,. 5.88 

V-1647 

G-781 Outside .. . 

... 14.99 

V-609 

G-17 

.. 5.00 

V-1127 

G-859-6 Panel . . , 

... 2.22 

V-1425 

G-820 

,. 6.11 

V-1647 

G-780 Inside . . . . 

... 2.00 

V-611 

G-124 

.. 6.11 

V-1134 

G-823 

... 6.11 

V-1455 

G-818 

,. 2.66 

V-1649 

G-780 

... 2.00 

V-613 

G-18 

.. 8.33 

V-1136 

G-832 Outside .... 

... 8.77 

V-1464 

G-664 

,. 7.33 

V-1672 

P-81 Diffuser . . . . 

... 4.00 

V-614 

G-78-FC 

.. 3.11 

V-1136 

G-480 Inside 

... 4.22 

V-1540 

G-461 

4.44 

V-1672 

P-81-1 Ring 

... 4.00 

V-62 5 

G-353 

,. 11.10 

V-1144 

G-833 

... 6.88 

V-1545 

G-809 

,. 7.22 

V-1673 

P-82 Diffuser .... 

... 4.66 

V-672 

G-134 Side 

.44 

V-1147 

G-834 Top 

... 7.22 

V-1550 

G-774 

,. 4.00 

V-1673 

P-82-1 Ring 

... 4.66 

V-672 

G-135 Bottom 

.44 

V-1147 

G-835 Bottom 

... 6.88 

V-1551 

G-774 

. 4.00 

V-1675 

G-480 

... 4.22 

V-673 

G-134 Side 

.44 

V-1152 

G-861 Top 

... 7.22 

V-1553 

G-774 

,. 4.00 

V-1678 

G-776 

... 10.99 

V-673 

G-135 Bottom 

.44 

V- 1 1 5 2 

G-860 Bottom 

... 5.22 

V-1609 

G-81X-1 

.. 7.88 

V-1701 

G-133 

... 1.11 

V-674 

G-134 Side 

.44 

V-1155 

G-737 

... 5.55 

' V-1613 

G-782 Shade 

4.88 

V-1702 

G-133 

... 1.11 

V-674 

G-135 Bottom 

.44 

V-1155 

G-862-1 Red 

... 2.00 

V-1613 

G-783 Outside 

,. 8.77 

V-1710 

G-624 

... 5.00 

V-7 06 

G-68 

. 1.78 

V-1155 

G-862-2 Blue .... 

... 2.00 

V-1613 

G-783 Globe 

,. 8.77 

V-1712 

G-619 

... 8.88 

V-7 08 

G-69 

. 2.33 

V-1155 

G-862-3 Amber . . . 

... 2.00 

V- 1 6 1 5 

G-4 18 

.. 4.44 

V- 1 7 2 1 

G-46 

... 1.22 

V-7 10 

G-70 

. 3.11 

V-1156 

G-737 

... 5.55 

V- 1 6 1 8 

G-782 Outside 

. 4.88 

V-1730 

G-46 

... 1.22 

V-714 

G-289 

. 3.55 

V-1156 

G-862-6 

... 2.00 

V- 1 6 1 8 

G-798 Inside 

. 2.55 

V-1731 

G-46 

... 1.22 

V-8 08 

G-94 

. 3.33 

V-1161 

G-69 2 Shade 

... 9.99 

V-1619 

G-782-1 Outside... 

. 4.88 

V-1734 

G-46 

... 1.22 

V-8 10 

G-95 

. 4.44 

V-1161 

P-89 Diffuser 

... 12.77 

V-1619 

G-798 Inside 

. 2.55 

V-1735 

G-133 

... 1.11 

V-872 

G-46 

.. 1.22 

V-1163 

G-737 

.. 5.55 

V-1621 

G-783 Outside 

. 8.77 

V-1736 

G-133 

... 1.11 

V-872 

G-64'Side 

.67 

V-1165 

G-807 

.. 8.10 

V-1621 

G-784 Inside 

. 3.00 

V-1741 

G-133.. 

... 1.11 

V-8 73 

G-46 

. 1.22 

V-1168 

G-830 

.. 16.10 

V-1622 

G-783-1 Outside. . . 

. 8.77 

V-1742 

G-133 

... 1.11 

V-873 

G-64 Side 

.67 

V- 1 1 7 1 

G-810-1 

.. 13.88 

V-1622 

G-784 Inside 

. 3.00 

V-1751 

G-46 

... 1.22 

V-874 

G-423 

. 6.22 

V- 1 1 7 6 

G-810 

.. 13.88 

V-1624 

G-785 Outside 

. 11.32 

V- 1 7 6 1 

G-456 

... 2.44 

V-970 

G-407 

.78 

V-1181 

G-774 

.. 4.00 

V-1624 

G-786 Inside 

. 3.89 

V-1764 

G-770-1 

... 5.55 

V-971 

G-407 

.78 

V- 1 1 8 2 

G-774 

.. 4.00 

V-1625 

G-785-1 Outside. . . 

. 11.32 

V-1765 

G-770 

... 5.33 

V-975 

G-557 

. .89 

V- 1 1 8 5 

G-456 

.. 2.44 

V-1625 

G-786 Inside 

. 3.89 

V-1767 

G-790 

... 6.66 

V-976 

G-557 

. .89 

V-1186 

G-456 

.. 2.44 

V-1627 

G-787 Outside 

. 15.54 

V-1769 

G-791 

... 9.55 

V-1015 

G-55 Crystal Ball. . . 

.78 

V-1190 

G-480 

.. 4.22 

V-1627 

G-788 Inside 

4 44 

V-1770 

G-719 Outside . . . 

... 17.76 

V- 1 0 1 5 

G-UO T Drop 

.33 

V-1195 

G-806 

.. 3.11 

V-1628 

G-787-1 Outside. . . 

. 15.54 

V- 1 7 7 0 

G-46 Chimney 

... 1.22 

V-1015 

G-254 Bowl, 15".. 

. 4.22 

V-1198 

G-812 

.. 9.88 

V-1628 

G-788 Inside 

. 4.44 

V-1772 

G-719 Outside ... 

... 17.76 

V-1102 

G-831 

. 6.22 

V-1226 

G-700 Bottom 

.. 3.00 

V-1631 

G-792 Outside 

. 14.43 

V-1772 

G-46 Chimney. . . . 

... 1.22 

V-1113 

G-824 

. 7.55 

V- 1 2 2 6 

G-701 Top 

.. 6.66 

V-1631 

G-793 Inside 

. 2.22 

V-1773 

G-778 Outside . . . 

... 25.75 

V- 1 1 1 8 

G-822 

• 6.11 

V-1306 

G-855 

.89 

V-1634 

G-794 Outside 

. 17.76 

V-1773 

G-779 Inside .... 

... 1.67 

V- 1 1 1 9 

G-822 

• 6.11 

V-1316 

G-855 

.89 

V-1634 

G-795 Inside 

. 3.33 

V-1774 

G-715 Outside . . . 

... 7.10 
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REPLACEMENT GLASS (Continued) 


FIXTURE GLASS USER 

NUMBER NUMBER PRICE 


V-1774 G-779 Inside $1.67 

V-1776 G-771 4.33 

V-1777 G-771 4.33 

V-1778 G-771 4.33 

V-1781 G-456 2.44 

V-1785 G-456 2.44 

V-1786 G-456 2.44 

V-1793 G-772 2.11 

V-1795 G-772 2.11 

V-1860 G-500 2.11 

V-1861 G-704 2.78 

V-1885 G-222 1.44 

V-1930 G-694 6.44 

V-1935 G-669 17.76 

V-1940 G-691 13.32 

V-1958 G-802 4.66 

V-1961 G-647 9.44 

V-1963 G-737 5.55 

V-1965 G-807 8.10 

V-1969 G-733 7.77 

V-1976 G-810-2 18.76 

V-2133 G-782-1 4.88 

V-2135 G-782-1 4.88 

V-2808 G-71 8.44 

V- 2870 G-500 2.11 

V-2871 G-704 2.78 

V-3118 G-467 7.55 

V-3135 G-673 3.55 

V-3165 G-684 4.00 

V-3166 G-685 4.88 

V-3167 G-686 6.44 

V-3170 G-679 1.89 

V-3185 G-681 4.00 

V-3214 G-468. 4.44 

V-3216 G-469 4.44 

V-3224 G-864 2.89 

V-3226 G-865 4.44 

V-3230 G-866 5.00 

V-3236 G-869 4.88 

V-3239 G-870 8.33 

V-3244 G-867 5.66 

V-3247 G-880 3.55 

V-3250 G-872 4.88 

V-3253 G-871 2.55 

V-3255 G-868 5.77 

V-3258 G-873 6.33 

V-3260 G-874 8.10 

V-3263 G-875 9.10 

V-3265 G-876 9.55 

V-3268 G-879 Outer 9.10 

V-3268 G-581 Inner 4.44 

V-3270 G-877 9.55 

V-3271 G-878 9.55 

V-3276 G-837 8.33 

V-3515 G-526 4.44 

V-3517 G-527 5.00 

V-3719 G-471 10.21 

V-3819 G-580 Bowl, 19" .. . 9.99 

V-3819 G-581 Inside 4.44 

V-4002 G-831 6.22 

V-4017 G-5 Chain 44 

V-4017 G-55 Crystal Ball 78 

V-4017 G-90 Break 33 

V-4017 G-110 T Drop 33 

V-4017 G-292 17' 6.22 

V-4017 G-293 7" 1.55 

V-4018 G-822 6.11 

V-4019 G-822 6.11 

V-4034 G-823 6.11 

V-4047 G-836 Top 8.77 

V-4047 G-835 Bottom 6.88 

V-4058 G-802 4.66 


FIXTURE 

NUMBER 


V-4085 

V-4086 

V-4100 

V-4101 

V-4102 

V-4110 

V-4111 

V-4112 

V-4120 

V-4121 

V-4122 

V-4255 

V-4255 

V-4261 

V-4290 

V-4293 

V-4310 

V-4312 

V-4320 

V-4322 

V-4340 

V-4341 

V-4342 

V-4350 

V-4351 

V-4352 

V-4360 

V-4360 

V-4460 

V-4465 

V-4480 

V-4485 

V-4550 

V-4551 

V-4553 

V-4600 

V-4610 

V-4620 

V-4640 

V-4650 

V-4660 

V-4672 

V-4673 

V-4676 

V-4682 

V-4694 

V-4706 

V-4714 

V-4724 

V-4728 

V-4742 

V-4744 

V-4748 

V-5038 

V-5045 

V-5055 

V-5060 

V-5065 

V-5091 

V-5106 

V-5121 

V-5121 

V-5122 

V-5122 

V-5145 

V-5155 

V-5192 

V-5350 

V-5860 

V-5890 

V-6021 

V-6021 


GLASS USER 

NUMBER PRICE 


G-774 $4.00 

G-774 4.00 

G-449 2.33 

G-449 2.33 

G-449 2.33 

G-450 2.78 

G-450 2.78 

G-450 2.78 

G-479 4.44 

G-479 4.44 

G-479 4.44 

G-757 Drum 3.11 

G-863-6 Panel 1.11 

G-757 3.11 

G-698 4.44 

G-698 4.44 

G-451 2.00 

G-451 2.00 

G-452 4.00 

G-452 4.00 

G-587 6.44 

G-587 6.44 

G-587 6.44 

G-476 9.55 

G-476 9.55 

G-476 9.55 

G-687 Top 8.10 

G-688 Bottom 4.44 

G-585 11.10 

G-544 17.76 

G-663 5.33 

G-664 7.33 

G-774 4.00 

G-774 4.00 

G-774 4.00 

G-886 9.10 

G-887 10.77 

G-888 13.43 

G-883 7.22 

G-884 9.10 

G-885 10.66 

G-623 1.78 

G-488 2.44 

G-837 8.33 

G-882 5.22 

G-889 4.88 

P-124 7.44 

P-124-1 13.94 

P-100 12.21 

P-100 12.21 

P-101 8.88 

P-102 15.54 

P-102 15.54 

G-697 Panel 1.78 

G-827 .89 

G-770-1 5.55 

G-828 2.44 

G-829 3.33 

G-772 2.11 

G-855 89 

G-783 Outside 8.77 

G-784 Inside 3.00 

G-783-1 Outside.... 8.77 

G-784 Inside 3.00 

G-809 7.22 

G-818 2.66 

G-804 5.11 

G-475-1 3.77 

G-500 2.11 

G-222 1.44 

G-783 Outside 8.77 

G-784 Inside 3.00 


FIXTURE GLASS 

NUMBER NUMBER 

USER 

PRICE 

FIXTURE 

NUMBER 

GLASS 

NUMBER 

USER 

PRICE 

V- 6022 

G-783-1 Outside. . 

8.77 

V-6935 

P-98 

...$ 4.11 

V-6022 

G-784 Inside 

.. 3.00 

V-6940 

P-99 

... 5.55 

V-6080 

G-772 

.. 2.11 

V-6941 

P-99 

... 5.55 

V-6106 

G-855 

.89 

V-6944 

P-99 

... 5.55 

V-6118 

G-782 Outside . . . . 

.. 4.88 

V-6945 

P-99 

... 5.55 

V-6118 

G-798 Inside 

.. 2.55 

V- 6952 

P-52 

... 1.11. 

V-6119 

G-782-1 Outside.. 

.. 4.88 

V-6953 

P-52 

... 1.11 

V-6119 

G-798 

.. 2.55 

V-6981 

G-597 

... 3.33 

V-6125 

G-820 

.. 6.11 

V-6982 

G-598 

... 3.89 

V-6131 

G-792 Outside . . . . 

.. 14.43 

V-7010 

G-639 

... 5.00 

V-6131 

G-793 Inside 

.. 2.22 

V-7047 

G-670 Large 

44 

V-6133 

G-782-1 

.. 4.88 

V-7047 

G-671 Small 

... .33 

V-6145 

G-809 

.. 7.22 

V-7107 

G-610 

... 1.89 

V-6150 

G-770 

.. 5.33 

V-7110 

G-826 

... 1.22 

V-6155 

G-818 

.. 2.66 

V-7114 

G-782 

... 4.88 

V-6157 

G-818 

.. 2.66 

V-7120 

G-773 

... 4.88 

V-6160 

G-824 

.. 7.55 

V-7121 

G-773 

... 4.88 

V-6165 

G-824 

.. 7.55 

V-7125 

G-775 

... 5.55 

V-6185 

G-821 

.. 2.44 

V-7126 

G-775 

... 5.55 

V-6200 

G-301 

.56 

V-7130 

G-777 

... 7.10 

V-6201 

G-301 

.56 

V-7131 

G-777 

... 7.10 

V-6202 

G-301 

.56 

V-7135 

G-844 Top 

... 3.11 

V-6320 

G-579 

.. 2.44 

V-7135 

G-845 Bottom . . . . 

... 4.44 

V-6322 

G-579-1 

.. 2.44 

V-7140 

G-847 

... 1.00 

V-6421 

G-481 

.. 3.55 

V-7145 

G-816 

... 9.99 

V-6422 

G-481 

.. 3.55 

V-7150 

G-815 

... 11.66 

V-6441 

G-482 

.. 5.33 

V-7155 

G-808 

... 11.66 

V-6442 

G-482 

.. 5.33 

V-7160 

G-848 

... 12.10 

V-6445 

G-453 

.. 2.22 

V-7165 

G-827 

.89 

V-6446 

G-453 

.. 2.22 

V-7166 

G-827 

.89 

V-6455 

G-668 

.. 5.00 

V-7167 

G-827 

... .89 

V-6456 

G-668 

.. 5.00 

V-7170 

G-843 

.56 

V-6457 

G-668 

.. 5.00 

V-7171 

G-843 

... .56 

V-6461 

G-483 ' 

.. 8.55 

V-7175 

G-846 

... 2.00 

V-6462 

G-483 

.. 8.55 

V-7176 

G-846 

... 2.00 

V-6530 

G-894 

.. 2.00 

V-7353 

G-475-1 

... 3.77 

V-6531 

G-894 

.. 2.00 

V-7410 

G-639 

... 5.00 

V-6535 

G-895 

.. 2.66 

V-7430 

G-850 Side 

.56 

V-6536 

G-895 

.. 2.66 

V-7430 

G— 849 Bottom . . . . 

.56 

V-6540 

G-825 

.. 5.55 

V-7431 

G-850 Side 

... .56 

V-6541 

G-825 

.. 5.55 

V-7431 

G-849 Bottom . . . . 

.56 

V-6545 

G-813 

... 4.66 

V-7435 

G-851 Side 

.67 

V-6546 

G-813 

... 4.66 

V-7435 

G-852 Bottom.... 

.67 

V-6550 

G-838 

... 3.11 

V-7436 

G-851 Side 

.67 

V-6551 

G-838 

... 3.11 

V-7436 

G-852 Bottom. . . . 

.67 

V-6555 

G-839 

... 3.11 

V-7450 

G-817 

... 15.87 

V-6556 

G-839 

... 3.11 

V-7455 

G-808 

... 11.66 

V-6563 

G-895-1 

... 2.66 

V-7600 

KL-2 10 Shade... 

... 12.21 

V-6566 

G-895 

... 2.66 

V-7605 

G-472 

56 

V-6572 

G-895-1 

... 2.66 

V-7606 

G-472 

56 

V-6576 

G-840 

... 8.77 

V-7773 

G-554 

56 

V-6580 

G-814 

... 2.44 

V-7775 

G-554 

56 

V-6590 

G-766 

... 1.33 

V-7815 

P-90 Panel 

... 1.44 

V-6591 

G-766 

... 1.33 

V-7815 

G-46 

... 1.22 

V-6595 

G-766 

... 1.33 

V-7830 

G-486 

.... 2.44 

V-6596 

G-766 

... 1.33 

V-7840 

G-535 

... 3.33 

V-6609 

G-555 

... 1.89 

V-7845 

G-816 

... 9.99 

V-6610 

G-555 

... 1.89 

V-7850 

G-817 

... 15.87 

V-6611 

G-555 

... 1.89 

V-7853 

G-594 

89 

V- 6620 

G-841 

... 1.67 

V-7863 

G-594 

89 

V-6621 

G-841 

... 1.67 

V-7873 

G-594.... 

89 

V-6622 

G-841 

... 1.67 

V-7875 

G-718 Outside . . , 

.... 11.32 

V-6625 

G-842 

... 2.22 

V-7875 

G-779-1 inside., 

.... 1.67 

V-6626 

G-842 

... 2.22 

V-7876 

G-779-1 Inside., 

.... 1.67 

V-6627 

G-842 

... 2.22 

V-7876 

G-718 Outside . . , 

.... 11.32 

V-6860 

G-500 

... 2.11 

V-7882 

G-490 

... 2.11 

V-6861 

G-704 

... 2.78 

V-7910 

G-486 

.... 2.44 

V-6881 

G-222 

... 1.44 

V-7930 

G-486 

.... 2.44 

V-6901 

P-128 

... 4.22 

V-7960 

G-484 

.... 2.44 

V-6906 

P-128 

... 4.22 

V-7961 

G-484 

.... 2.44 

V-6924 

P-97 

... 2.78 

V-7982 

G-490 

.... 2.11 

V-6925 

P-97 

... 2.78 

V-8752 

G-169 

.... 2.66 

V-6934 

P-98 

... 4.11 

V- 8852 

G-178 

.... 5.00 
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REPLACEMENT GLASS (Continued) 


FIXTURE 

GLASS 

USER 

FIXTURE 

GLASS 

USER 

FIXTURE 

GLASS 

USER 

FIXTURE 

GLASS 

USER 

NUMBER 

NUMBER 

PRICE 

NUMBER 

NUMBER 

PRICE 

NUMBER 

NUMBER 

PRICE 

NUMBER 

NUMBER 

PRICE 

V-1774 

G-779 Inside .... 

...$ 1.67 

V-4085 

G-774 

...$ 4.00 

V-6022 

G-783-1 Outside... 

..$ 8.77 

V-6935 

P-98 

...$ 4.11 

V-1776 

G-771 

... 4.33 

V-4086 

G-774 

... 4.00 

V- 6022 

G-784 Inside 

.. 3.00 

V-6940 

P-99 

... 5.55 

V-1777 

G-771 

... 4.33 

V-4100 

G-449 

... 2.33 

V-6080 

G-772 

.. 2.11 

V-6941 

P-99 

... 5.55 


V-1781 

V-1785 

V-1786 

V-1793 

V-1795 

V-1860 

V-1861 

V-1885 

V-1930 

V-1935 

V-1940 

V-1958 

V-1961 

V-1963 

V-1965 

V-1969 

V-1976 

V-2133 

V-2135 

V-2808 

V-2870 

V-2871 

V-3118 

V-3135 

V-3165 

V-3166 

V-3167 

V-3170 

V-3185 

V-3214 

V-3216 

V-3224 

V-3226 

V- 3230 

V-3236 

V-3239 

V-3244 

V-3247 

V-3250 

V- 3253 

V-3255 

V-3258 

V-3260 

V-3263 

V-3265 

V-3268 

V-3268 

V-3270 

V-3271 

V-3276 

V-3515 

V-3517 

V-3719 

V-3819 

V-3819 

V-4002 

V-4017 

V-4017 

V-4017 

V-4017 

V-4017 

V-4017 

V-4018 

V-4019 

V-4034 

V-4047 

V-4047 

V-4058 




G-456 

G-456 

G-456 

G-772 

G-772 

G-500 

G-704 

G-222 

G-694 

G-669 

G-691 

G-802 

G-647 

G-737 

G-807 

G-733 

G-810-2 .. 
G-782-1 . . 
G-782-1 . . 

G-71 

G-500 

G-704 

G-467 

G-673 

G-684 

G-685 

G-686 

G-679 

G-681 

G-468.. ... 

G-469., 

G-864 

G-865 

G-866 

G-869 

G-870 

G-867 

G-880 

G-872 

G-871 

G-868 

G-873 

G-874 

G-875 

G-876 

G-879 Oute 
G-581 Inne 

G-877 

G-878 

G-837 

G-526 

G-527 

G-471.. 

G-580 Bowl, 19V 

G-581 Inside 

G-831 

G-5 Chain 

G-55 Crystal Ball.. 

G-90 Break 

G-110 T Drop 

G-292 ll n 

G-293 T 

G-822 

G-822 

G-823 

G-836 Top 

G-835 Bottom 

G-802 


Digitized by 



INTFRNATIONAI 

ASSOCIATION 
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PRESERVATION 

TECHNOLOGY, 

INTERNATIONAL 

www.apti.org 


BUILDING 

TECHNOLOGY 

HERITAGE 

LIBRARY 


https://archive.org/details/buildingtechnologyheritagelibrary 


From the collection of: 


Mike Jackson, FAIA 





1 U .£1 

9.99 

4.44 

6.22 

.44 

.78 

.33 

.33 

6.22 

1.55 

6.11 

6.11 

6.11 

8.77 

6.88 

4.66 


V-5060 

V-5065 

V-5091 

V-5106 

V-5121 

V-5121 

V-5122 

V-5122 

V-5145 

V-5155 

V-5192 

V-5350 

V-5860 

V-5890 

V-6021 

V-6021 


G-828. 

G-829. 

G-772. 

G-855. 


2.44 

3.33 

2.11 

.89 

G-783 Outside 8.77 

G-784 Inside 3.00 

G-783-1 Outside.... 8.77 

G-784 Inside 3.00 

G-809 7.22 

G-818 2.66 

G-804 5.11 

G-475-1 3.77 

G-500 2.11 

G-222 1.44 

G-783 Outside 8.77 

G-784 Inside 3.00 


5.55 

1.11 

1.11 

3.33 

3.89 

5.00 
.44 
.33 

1.89 
1.22 
4.88 
4.88 
4.88 
5.55 
5.55 
7.10 

7.10 

3.11 

4.44 

1.00 

9.99 

11.66 

11.66 

12.10 

.89 

.89 

.89 

.56 

.56 

2.00 

2.00 

3.77 

5.00 

.56 

.56 

.56 

.56 

.67 

.67 

.67 

.67 

15.87 

11.66 

12.21 

.56 

.56 

.56 

.56 

1.44 
1.22 

2.44 
3.33 




u~u i, t . »i n « . T . . . 

.. 9 99 

ruuu 7 

V-6610 

U -JJJ 

G-555 

1.89 

V-7850 

G-817 

.. 15.87 

V-6611 

G-555 

1.89 

V-7853 

G-594 

.89 

V-6620 

G-841 

1.67 

V-7863 

G-594 

.. .89 

V-6621 

G-841 

1.67 

V-7873 

G-594..;.- 

.. .89 

V-6622 

G-841 

1.67 

V-7875 

G-718 Outside .... 

.. 11.32 

V-6625 

G-842 

2.22 

V-7875 

G-779-1 Inside... 

.. 1.67 

V-6626 

G-842 

2.22 

V-7876 

G-779-1 Inside... 

.. 1.67 

V-6627 

G-842 

2.22 

V-7876 

G-718 Outside .... 

.. 11.32 

V-6860 

G-500 

2.11 

V-7882 

G-490 

.. 2.11 

V-6861 

G-704 

2.78 

V-7910 

G-486 

.. 2.44 

V-6881 

G-222 

1.44 

V-7930 

G-486 

.. 2.44 

V-6901 

P-128 

4.22 

V-7960 

G-484 

.. 2.44 

V-6906 

P-128 

4.22 

V-7961 

G-484 

.. 2.44 

V- 6924 

P-97 

2.78 

V-7982 

G-490 

.. 2.11 

V-6925 

P-97 

2.78 

V-8752 

G-169 

.. 2.66 

V-6934 

P-98 

4.11 

V-8852 

G-178 

.. 5.00 
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USER PRICE 



MANUFACTURED BY JOHN C. VIRDEN CO., CLEVELAND 3 r OHIO 


CATALOG NUMBER V-64 


GENERAL TERMS AND INFORMATION 

1. All fixtures are union made and carry the I.B.E.W. (A.F.L.) label. 

2. Fixtures are approved and carry the label of Underwriters Laboratories, Inc. 

3. Prices subject to change without notice. Merchandise returned to us without authorization will not be 
accepted. 


FIXTURE 

NUMBER 

PAGE 

NUMBER 

USER 

PRICE 

FIXTURE 

NUMBER 

PAGE 

NUMBER 

USER 

PRICE 

FIXTURE 

NUMBER 

PAGE 

NUMBER 

USER 

PRICE 

FIXTURE 

NUMBER 

PAGE 

NUMBER 

USER 

PRICE 

V-317 

58 

$ 2.75 

V-1186 

19 

$33.92 

V-1721 

21 

$18.94 

V-3135 

56 

$ 5.95 

V-400 

58 

1.89 

V-1190 

31 

16.94 

V-1730 

19 

18.94 

V-3165 

55 

5.95 

V-408 

69 

7.95 

V-1195 

31 

21.93 

V-1731 

21 

14.94 

V-3166 

55 

8.95 

V-409 

69 

6.55 

V-1198 

29 

27.93 

V-1734 

19 

18.94 

V-3167 

55 

11.94 

V-512 

56 

3.24 

V-1226 

27 

34.92 

V-1735 

20 

39.92 

V-3170 

57 

3.24 

V-609 

45 

6.55 

V-1306 

5 

64.89 

V-1736 

18 

46.91 

V-3185 

56 

8.44 

V-611 

45 

8.55 

V-1316 

5 

94.91 

V-1741 

20 

11.94 

V-3214 

56 

6.95 

V-613 

45 

11.43 

V-1385 

9 

79.92 

V-1742 

18 

14.94 

V-3216 

57 

8.95 

V-614 

56 

5.44 

V-1392 

8 

34.92 

V-1751 

20 

12.94 

V-3224 

54 

6.95 

V-625 

45 

14.94 

V-1394 

8 

49.91 

V-1761 

20 

34.92 

V-3226 

54 

8.77 

V-672 

69 

8.95 

V-1396 

8 

64.89 

V-1764 

7 

44.91 

V-3230 

54 

8.95 

V-673 

69 

8.95 

V-1425 

15 

84.92 

V-1765 

6. 

84.92 

V- 3236 

57 

10.94 

V-674 

69 

8.95 

V-1455 

13 

64.89 

V-1767 

6 

25.97 

V- 3239 

57 

12.94 

V-706 

45 

3.44 

V-1464 

27 

29.93 

V-1769 

6 

30.41 

V-3244 

57 

9.44 

V-708 

45 

4.77 

V-1540 

24 

24.93 

V-1770 

23 

42.91 

V- 3247 

55 

24.93 

V-710 

45 

6.22 

V-1545 

21 

99.79 

V-1772 

23 

44.91 

V-3250 

57 

6.95 

V-714 

54 

4.95 

V-1550 

24 

19.94 

V-1773 

23 

53.17 

V-3253 

56 

4.46 

V-808 

58 

7.95 

V-1551 

24 

19.94 

V-1774 

23 

39.85 

V-3255 

55 

8.50 

V-810 

58 

9.95 

V-1553 

24 

17.94 

V-1776 

22 

42.91 

V-3258 

54 

9.95 

V-872 

61 

27.93 

V-1609 

4 

49.91 

V-1777 

22 

42.91 

V-3260 

54 

10.94 

V-873 

61 

27.93 

V-1613 

4 

84.87 

V-1778 

22 

39.92 

V- 3263 

54 

13.94 

V-874 

60 

15.94 

V-1615 

56 

6.95 

V-1781 

20 

29.93 

V-3265 

56 

12.94 

V-970 

69 

12.94 

V-1618 

2 

118.77 

V-1785 

19 

28.93 

V-3268 

54 

16.94 

V-971 

69 

12.94 

V-1619 

2 

118.77 

V-1786 

19 

28.93 

V-3270 

56 

13.94 

V-975 

68 

14.94 

V-1621 

3 

30.41 

V-1793 

10 

54.83 

V-3271 

55 

13.94 

V-976 

68 

14.94 

V-1622 

3 

30.41 

V-1795 

11 

69.82 

V-3276 

55 

13.94 

V-1015 

9 

26.93 

V-1624 

3 

37.07 

V-1797 

34 

11.94 

V-3515 

57 

8.95 

V-1102 

24 

25.93 

V-1625 

3 

37.07 

V-1798 

34 

11.94 

V-3517 

57 

10.94 

V-1113 

29 

23.49 

V-1627 

3 

43.73 

V-1799 

34 

10.94 

V-3719 

57 

12.94 

V-1118 

24 

25.93 

V-1628 

3 

43.73 

V-1835 

30 

14.94 

V-3819 

57 

15.94 

V-1119 

24 

24.93 

V-1631 

7 

34.97 

V-1860 

12 

59.90 

V-4002 

44 

15.94 

V-1120 

25 

17.94 

V-1634 

7 

41.63 

V-1861 

16 

69.93 

V-4017 

9 

49.91 

V-1124 

25 

44.91 

V-1636 

7 

109.89 

V-1885 

14 

27.93 

V-4018 

43 

16.94 

V-1127 

25 

49.91 

V-1638 

14 

13.94 

V-1930 

31 

16.94 

V-4019 

43 

15.94 

V-1134 

25 

29.93 

V-1647 

22 

44.91 

V-1935 ....... 

30 

21.93 

V-4034 

42 

18.94 

V-1136 

26 

19.94 

V-1649 

5 

37.92 

V-1940 

31 

19.94 

V-4047 

42 

29.93 

V-1144 

26 

39.92 

V-1672 

24 

29.93 

V-1958 

25 

39.92 

V-4058 

41 

32.92 

V-1147 

27 

39.92 

V-1673 

24 

34.92 

V-1961 

33 

39.92 

V-4085 

19 

15.94 

V-1152 

27 

29.93 

V-1675 

30 

17.94 

V-1963 

32 

44.91 

V-4086 

19 

15.94 

V-1155 

28 

49.91 

V-1678 

23 

24.93 

V-1964 

34 

17.94 

V-4100 

44 

4.95 

V-1156 

28 

49.91 

V-1688 

34 

6.95 

V-1965 

32 

28.93 

V-4101 

44 

4.95 

V-1161 

26 

31.92 

V-1689 

34 

7.95 

V-1967 

32 

36.63 

V-4102 

44 

4.95 

V-1163 

28 

37.92 

V-1691 

34 

7.95 

V-1969 

33 

24.93 

V-4110 

44 

6.75 

V-1165 

31 

14.94 

V-1692 

34 

9.95 

V-1976 

31 

24.93 

V-4111 

44 

6.76 

V-1168 

4 

42.91 

V-1693 

34 

12.94 

V-2133 

17 

44.91 

V-4112 

44 

6.75 

V-1171 

29 

39.92 

V-1694 

34 

14.94 

V-2135 

17 

74.77 

V-4120 

44 

11.50 

V-1176 

29 

44.91 

V-1701 

20 

7.95 

V-2808 

58 

10.46 

V-4121 

44 

11.50 

V-1181 

25 

24.93 

V-1702 

18 

9.95 

V-2870 

12 

22.93 

V-4122 

44 

11.50 

V-1182 

25 

24.93 

V-1710 

29 

39.92 

V-2871 

16 

29.93 

V-4255 

43 

24.93 

V-1185 

19 

33.92 

V-1712 

29 

49.91 

V-3118 

54 

11.94 

V-4261 

43 

29.93 
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